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51)          (Z7) =
Setzt man noch
Grossen, welche Gibbs  Oberflachendichten der betreffenden Grossen. nennt, so wird ferner nach 503) fiir constantes F
53)
54)
Der Fall , dass die ft sammtlich wahrend eines endlichen Vor-ganges ungeandert bleiben, besagt, dass die einzelnen Substanztheile, wie sie sich auch andern inogen, doch stets ihre Natur und ihren Zu-stand behalten sollen. Das kann gerade in dem uns beschiiftigenden Vorgange angenonimen werden, und & ist gleichfalls constant, also trifft gerade fiir diesen Vorgang die Gleichung 51) zu, wenn auch noch die Spannung <? als im Vorgang fast unveranderlich angesehen werden darf, und dieses ist der Fall, da 6 fiir eine beliebig gekriimmte Flache fast denselben Werth hat wie fiir eine ebene Flache, es ist ja nichts Anderes als die Grosse H. Gibbs untersucht sodann noch, unter welchen Umstanden das durch 502) festgestellte Gleichgewicht eiu stabiles ist, die Trennungsflache also sich erhalten kann, worauf hier jedoch nicht einzugehen ist.
Zwischen den Drucken und den Potentialen bestehen noch fol-gende Beziehungen. Unter den friiher angegebenen Bedingungen ist fiir jede der beiden Substanzen, und wenn die Dichten erhalten bleiben,
55)              U = J&S — pv + fami + Faw?2 + • - -
also indem wir fiir die eine Substanz einfach, fiir die zweite Substanz
doppeltaccentuirte Buchstaben anwenden,
560
die — sind die Dichten der Stoife, nennen wir sie p, so wird also fiir v
jedes wirkliche Gleichgewicht
(                tTSf
dp' = —rd& + $(d{Ji'i I                  v
S62)         \                 Tnt,
dp"  = ~~d& + tfdtf
Aus diesen Gleichungen konnen wir wenigstens zwei der d[i durch die dp ausdrticken und dadurch die Gleichung 44) fiir die Spannunge Spannung sich andern, bis auf Constanten Flache FI von F
